
CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL Jogo: 80 

SÚMULA ON-LINE 


Campeonato: Copa do Brasil - Profissional/2020 
Jogo: Fluminense / RJ X Figueirense / SC 

Data: 25/08/2020 Horário: 21:30 


Rodada: Volta 


Estádio: 


Jornalista Mário Filho / Rio de Janeiro 


Arbitragem 

Arbitro: 

Felipe Fernandes de Lima (AB / MG) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 

Arbitro Assistente 1: 

Guilherme Dias Camilo (FIFA / MG) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 

Arbitro Assistente 2: 

Felipe Alan Costa de Oliveira (AB / MG) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 

Quarto Arbitro: 

João Ennio Sobral (CD / RJ) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 

Analista de Campo: 

Jose Carlos Santiago Andrade (CBF / RJ) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 


Cronoiogia 


Tempo 



2= Tempo 


Entrada do mandante: 

21:20 

Atraso: Não Fiouve 

Entrada do mandante: 

22:29 

Atraso: Não Fiouve 

Entrada do visitante: 

21:20 

Atraso: Não Fiouve 

Entrada do visitante: 

22:29 

Atraso: Não Fiouve 

início 1- Tempo: 

21:30 

Atraso: Não Fiouve 

Início do 2- Tempo: 

22:31 

Atraso: Não Fiouve 

Término do 1- Tempo: 

22:16 

Acréscimo: 1 min 

Término do 2- Tempo: 

23:21 

Acréscimo: 5 min 

Resuitado do 1- Tempo: 1X0 

Resultado Final: 

3X0 


Relação de Jogadores 


Fluminense / RJ 


Apelido 

Nome Completo 

T/R 

P/A 

CBF 

27 

Muriel 

Muriel Gustavo Becker 

T(g) 

P 

165925 

4 

Luccas Claro 

Luccas Claro dos Santos 

T 

P 

291708 

5 

Yuri 

Yuri Oliveira Lima 

T 

P 

307979 

6 

Egidio 

Egidio de Araújo Per... 

T 

P 

157280 

11 

Marcos Paulo 

Marcos Paulo Costa d ... 

T 

P 

526048 

15 

Michel Araújo 

Michel Daryl Araújo ... 

T 

P 

693055 

22 

Dodi 

Douglas Moreira Fagundes 

T 

P 

354201 

31 

Calegari 

Lucas Felipe Calegari 

T 

P 

544799 

33 

Nino 

Marcilio Florencio M ... 

T 

P 

379386 

77 

Nenê 

Anderson Luis de Carvalho 

T 

P 

150986 

99 

Evanilson 

Francisco Evanilson ... 

T 

P 

416790 

1 

Marcos Felipe 

Marcos Felipe de Fre ... 

R(g) 

P 

318563 

9 

Fred 

Frederico Chaves Guedes 

R 

P 

148994 

10 

PH GANSO 

Paulo Henrique Chaga... 

R 

P 

184364 

16 

Fernando P ... 

Fernando José Pachec... 

R 

P 

693970 

17 

Weilington ... 

Weilington Alves da Silva 

R 

P 

306146 

20 

Yago Felipe 

Yago Felipe da Costa ... 

R 

P 

303718 

21 

igor Julião 

Igor de Carvalho Juliao 

R 

P 

307616 

23 

Orinho 

Edilsom Borba de Aquino 

R 

P 

398393 

25 

Hudson 

Hudson Rodrigues dos ... 

R 

P 

176729 

26 

Digão 

Rodrigo Junior Paula... 

R 

P 

172038 

30 

Miguel 

Miguel Silveira dos ... 

R 

P 

582161 

70 

Caio Paulista 

Caio Fernando de Oliveira 

R 

P 

460683 


Figueirense / SC 


NS 

Apelido 

Nome Completo 

T/R 

P/A 

CBF 

12 

Sidão 

Sidney Aparecido Ram ... 

T(g) 

P 

154179 

3 

Victor Oli... 

Victor Oliveira 

T 

P 

326861 

4 

Alemão 

Rafael Berger 

T 

P 

186128 

8 

Elyeser 

Elyeser Maciel da Silva 

T 

P 

333676 

10 

Marquinho 

Marco Antonio de Mat... 

T 

P 

159716 

13 

Keké 

Paulo de Souza Junior 

T 

P 

412193 

14 

Lucas 

Lucas Rios Marques 

T 

P 

178827 

16 

Diego 

Diego Gonçalves 

T 

P 

376405 

19 

Everton Sa ... 

Everton Leandro dos ... 

T 

P 

165064 

31 

Pereira 

Matheus Sousa Pereira 

T 

P 

378019 

99 

Geovane 

Geovane Silva Santos 

T 

P 

422561 

22 

Rodolfo Pe ... 

Rodolfo Pereira de Castro 

R(g) 

P 

345951 

5 

Marcos 

Marcos Arouca da Silva 

R 

P 

161941 

6 

Sanchez 

Sanchez Jose Vale Costa 

R 

P 

356231 

7 

Patrick 

Patrick de Souza Soares 

R 

P 

427914 

9 

Pedro Lucas 

Pedro Lucas Schwaizer 

R 

P 

365355 

15 

Paulo Ricardo 

Paulo Ricardo Ferreira 

R 

P 

303403 

21 

Lucas 

Lucas Henrique Soare ... 

R 

P 

534255 

24 

Gabriel Fe... 

Gabriel Fernandes de Lima 

R 

P 

506475 

27 

Everton 

Everton Galdino Moreira 

R 

P 

415027 
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Comissão Técnica 


Fluminense / RJ 

Figueirense / SC 

Técnico: 

Odair Heiimann 

Técnico: 

Mareio Luis Lyra Coelho 

Auxiliar Técnico: 

Mauricio Corrêa Duiac 

Auxiliar Técnico: 

Raul Maia Cabral 

Médico: 

1 Douglas Rodrigues Dos Santos 

Médico: 

Rodrigo Otávio Da Costa Baldasso 

Treinador De Goleiros: 

Andre Carvalho Da Silva 

Treinador De Goleiros: 

1 Eduardo Choynowski Melgarejo 

Preparador Físico: 

1 Marcos De Seixas Corrêa 

Preparador Físico: 

Norberto De Carvalho Cabral Filho 

Fisioterapeuta: 

Niiton Petrone Vilardi Junior 

Massagista: 

1 Luiz Filipe Raimundo 


Gols 

Tempo 

1T/2T 

N= 

Tipo 

Nome do Jogador 

Equipe 

15:00 

1T 

77 

FT 

Anderson Luis de Carvalho 

Fluminense/RJ 

10:00 

2T 

77 

NR 

Anderson Luis de Carvalho 

Fluminense/RJ 

35:00 

2T 

77 

PN 

Anderson Luis de Carvalho 

Fluminense/RJ 


NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Falta 


Cartões Amarelos 

Tempo 

1T/2T 

N® 

Nome do Jogador 

Equipe 

06:00 

2T 

15 

Michel Daryl Araújo Viliar Fluminense/RJ 

Motivo: Al .2. Dar ou tentar dar uma rasteira ou um calço em um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por calçar o 
seu adversário de forma temerária na disputa de bola. 


43:00 1T 

PF 

Marcos de Seixas Corrêa Fluminense/RJ 


Motivo: A2. Desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem - Por desaprovar com palavras as decisões da 
arbitragem. 


25:00 2T TC Mareio Luis Lyra Coelho Figueirense/SC 

Motivo: A2. Desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem - Por desaprovar com palavras e gestos as decisões da 
arbitragem. 


43:00 1T 

10 

Marco Antonio de Mattos Filho Figueirense/SC 


Motivo: Al .2. Dar ou tentar dar uma rasteira ou um calço em um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por calçar o 
seu adversário de forma temerária na disputa de bola. 


PF - Preparador FísicoTC - Técnico 


Cartões Vermelhos 

NÃO HOUVE EXPULSÕES 
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Ocorrências / Observações 


Nada houve de anormal 


Motivo de atraso no início e/ou reinicio, e de acréscimos: 

Acréscimos de 01 (um) e 5 (cinco) minutos no primeiro e segundo tempo respectivamente por reposição de boia em jogo, substituições e atendimento para 
atietas supostamente iesionados. foi respeitado um minuto de siiêncio em homenagem póstuma as vítimas do covid-19. foi respeito segundo o regulamento de 
competições da cbf o tempo de entrada de 5min e 4min da equipe mandante e visitante respectivamente. 


Observações Eventuais 


Expulsei 0 gandula luiz claudio cantisani de cpf:087.650.457-85 aos 26 minutos do segundo tempo, por retardar o reinicio de jogo, contrário a 
sua função de gândula, após ser expulso o mesmo deixou o campo de jogo sem maiores problemas. 


Substituições 

Tempo 

1T/2T 

Equipe 

Entrou 

Saiu 

45:00 

INT 

Figueirense/SC 

15 - Paulo Ricardo Ferreira 

8 - Elyeser Maciel da Silva 

13:00 

2T 

Fluminense/RJ 

20 - Yago Felipe da Costa Rocha 

5 - Yuri Oliveira Lima 

20:00 

2T 

Figueirense/SC 

27 - Everton Galdino Moreira 

10 - Marco Antonio de Mattos Filho 

20:00 

2T 

Figueirense/SC 

9 - Pedro Lucas Schwaizer 

19 - Everton Leandro dos Santos P... 

30:00 

2T 

Figueirense/SC 

24 - Gabriel Fernandes de Lima 

13 - Paulo de Souza Junior 

32:00 

2T 

Fluminense/RJ 

10 - Paulo Flenrique Chagas de Lima 

11 - Marcos Paulo Costa do Nascim... 

40:00 

2T 

Fluminense/RJ 

17 - Weilington Alves da Silva 

15 - Michel Daryl Araújo Viliar 

40:00 

2T 

Fluminense/RJ 

9 - Frederico Chaves Guedes 

99 - Francisco Evanilson de Lima ... 

42:00 

2T 

Figueirense/SC 

21 - Lucas Flenrique Soares Alves ... 

99 - Geovane Silva Santos 
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